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آخر اشتباك في الحرب الهولندية الإنجليزية. اظهرت تيسل الروح القتالية التي لا تقهر بقيادة البحرية الهولندية بقيادة ميسل دي روتير 
والحالة النارية لادميرلات القرن السابع عشر ' اثنان منهم خاض مبارزة شخصية بعد هجوم علي الاتحاد الإنجليزي و الهولتدي في 
سوليباي' عاد دي رويتر إلي وضع الدفاع. حاصر الحلفاء الساحل الهولندي و ولكن دي رويتر كان في أمان مياه الوطن الضحله وشن 
طلعات لمضابقة اسرابهم المحاصرة. بالرغم من تفوقهم العددي اعتمد الهولنديون علي 0 التعاور عن "الفرنسين والإنجليز. عندما ابحر 
دى رويتر جزر تيسل الهولندية. ' القائد الفرنسي كونت دي اتريه كان من المحتمل باوامر سرية. من لويس الرابع عشر تجنب السفن 

المفقودة وعدم الدخول خاصة في المعركة. القتال بين الهولتديون ولف يوون كان قد تعطل بالثأر بين الادميرال الإنجليزي ايبارسي 
واللفتانت الهولندى كورنيلز 32 0 اقنع بقتل ترومت بدون الاعتبار بشكل المعركة. كرر الدمار مع زوج ثانى من السفن 'فئ 
النهاية أجد بعد أر: ن حطمت اشرع السفن د بعضها البعض' ونصف طاقمهم فى تبادل وحشى لإطلاق النار . حول الرجلين السفن. وكرر من 
السفن. فى النهاية انتقل سبراغ إلى قارب تجديف للانتقال إلى سفينة ثالثة. تم قطعه إلى نصفين بواسطة مدفع وغرق. دي رويتر 

وبالرغم من ذلك ضرب الانجليز قبل فض الإشتباك برغبة فى العودة إلى المياه. كانت عاصفة الأساءه التى آثارها الانجليز على الفر 
.فى اعقاب المعركة إيذانا بنهاية التحالف الإنجليزى والفرنسى و مشاركة الانجليز فى حرب ا 


در 
.لا سفن مفقودة بين كلا الطرفين 


